MARYA WALLA 


przeżywszy lat 26, 


po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona SS. Sakramentami, zasnęła w Panu 
dnia 24 Listopada 1900 roku. 


W smutku pozostala matka i bracia zapraszają krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 
Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie w Poniedzialek dnia 26 b. m. o godzinie 
5-ej po poludniu z Krypty Księży Pijarów, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Takład pogrzebowy A. Szatrańskiego w Krakowie. W drukarni Józefa Romana Łakocińskiego w Krakowie. 


